Lenkerenden/Lenkerstopfen bar endds 087 


Lenkerenden XL 

Klemmung: Innenklemmung 

Material: 6061-T6 Aluminium 
Gewicht: 256g / Paar 

Ausführung: schwarzer Lack, beschichtet 
# 135 109 00 

# 135 109 01 


VE = 10/50 Paar 


Bar Ends XL 

Fixing: inner clamp 
Material: 6061-T6 aluminium 
Weight: 256g / pair 
Finish: painted black 

# 135 109 00 

# 135 109 01 


Unit = 10/50 pairs 


u 


Lenkerenden „White Line 


Klemmung: Außenklemmung 
Material: 6061-T6-Aluminium 
Farbe: weiß 

Gewicht: 114. g / Paar 

# 135 493 01 


VE = 10/50 Paar 


Lenkerstopfen 


Klemmung: ab 15 mm ® 

# 135 379 00 / #135 379 01 Aluminium verchromt 
# 135 394 00 / #135 394 01 Aluminium schwarz 
VE = 10/100 Paar 
# 071 036 00 Kunststoff schwarz 
VE = 10/500 Paar 


Lenkerstopfen - Universal 
Material: Kunststoff 


Lenker-I-® 18-22 mm 
Lenker-I-® 20-23,5 mm 


#07103200 schwarz 
#071030 00 verchromt 
VE = 10/100 Stück 
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Bar Ends „White Line” 


Fixing: outer clamp 
Material: 6061-T6-aluminium 
Colour: white 

Weight: 114g / pair 

# 135 493 01 


Unit = 10/50 pairs 


Plugs 

Fixing: from 15 mm ® 

# 135 379 00 / #135 379 01 aluminium CP 
#135 394 00 / #135 394 01 aluminium black 
Unit = 10/100 pairs 


# 071.036 00 plastic black 
Unit = 10/500 pairs 


Plugs - Universal 
Material: plastic 
#071032.00 black 


#07103000 CP 
Unit = 10/100 pairs 


handlebar-I-® 18-22 mm 
handlebar-I-® 20-23,5 mm 
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# 071.036 


" #135 379 
# 135 394 


# 071032 0 
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